inz. STANISLAW 


zginął Śmiercią tragiczną w 51 roku Życia, dnia 25 listepada 1982 roku. 
odszedł od nas na zawsze 


NASZ UKOCHANY, MĄŻ, TATUS, BRAT, SZWAGIER I WUJEK 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzeboego na cmentarzu Rakowickim w Krakowie 
aastapi w czwartek dnia 2 grudnia 1982 roku o godzinie 13.30, o czym zawiadamiaja pograzeni 


w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, DZIECI, BRAT, BRATOWA Z DZIEĆMI I RODZINA 


